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CONTRATTO DJ FORNITURA SOFTWARE DENOMINATA EFEI in-f AD E 
PIATTAFORME ON-LINE DENOMINATE EFEI e-FAD 

Tra 

la società 2 Power S.r.l. r con sede legale in Caserta Via Sardegna it 36, codice fiscale 
e partita Iva n. 0364340061 1 , in persona del legale rappresentante prò tempore Diana 
Tommaso, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 29 ottobre 1975 e residente in Villa di 
Briano (CE) via Virgilio n. 19, codice fiscale: DNI TMS 75R29 H798R - di seguito 
denominata anche "2 Power"; 



f ente EFEI (Ente paritetico bilaterale per la formazione), con sede legale in Roma Via 
Veturia n. 45, codice fiscale e partita Iva n. 10014581002, in persona del legale 
rappresentante prò tempore / titolare Francesco Raso, nato a Lamezia Terme il 
20/11/1976 e residente in Amantea Via Garibaldi n. 1/A, codice fiscale: 
RSAFNC76S 20M208Y- di seguito denominata anche "Cliente". 

Unitamente a 

CEPA-A (Con federazione Europea Professionale & Aziendale - Assocostruttorì), con 
sede legale in Roma Via Appia Nuova n.612 , codice fiscale e partita Iva ri. 
92007930792, in persona del legale rappresentante prò tempore / titolare Daniele 
Gregorio Scalise, nato a Pianopcli il 11/06/1952 ed ivi residente in Via Dante Alighier 
n.12/5, codice fiscale: SCLDLG52H1 1D546V. 



USAE FNLE (Sindacato Autonomi Lavoratori Edili), con sede legale in Roma Via 
Franceschi ni n. 73, codice fiscale e partita Iva n. 97456820502, in persona del legale 
rappresentante prò tempore / titolare Filomena Muto, nata a San Giovanni in Fiore 
(CA) il 04/01/1969 ed ivi residente in Via Stromboli n.77, codice fiscale: 
MTUFWIN69A44H919V. 

Premesso che 

_ 2 Power ha sviluppato un software denominato EFEI in-FAD, finalizzato alia 
gestione tra gli Enti Bilaterali, Enti Territoriali ed Enti di Formazione ed i loro 
Convenzionati o Partners per l'erogazione di servizi di formazione a distanza (FAD), 
sia compEetamente on-line che biended e-learning, servizi di formazione in aula, 
erogazione dì servizi commerciali informatizzati e di consulenza alie aziende in tema di 
sicurezza ed altro, tramite una piattaforma on-line denominate EFEI e-FAD; 
- i Clienti intendono dotare tutti i propri Convenzionati o Fartners della piattaforma 
software "EFEI e-FAD" per le finalità per cui è stato creato; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1, Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

2. Oggetto 

La 2 Power St.!. si impegna a fornire a ciascun Convenzionato o Partner La piattaforma 
software denominata "EFEI e-FAD". 

La fornitura comprende l'istallazione della piattaforma software, completa delle relative 
applicazioni procedure e modulistica nonché l'assistenza per l'utilizzo della stessa, 
in alcun caso La 2 Power Srl sarà responsabile dei contenuti che Convenzionati. 
Partner e Cliente immetteranno sulle relative piattaforme EFEI e-FAD, 
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3. Esecuzione della fornitura 

La 2 Power S r l. provvedere a fornire al Convenzionato o Partner la piattaforma 
software per conto dei clienti, secondo le disposizioni di cui al presente contratto. 
A tale scopo, il Convenzionato o Partner tramite una procedura on-line, sui siti adibiti 
allo scopo di richiesta piattaforma EFEI e-FAD. chiederanno l'istallazione della 
piattaforma EFEI e-FAD; la fornitura sarà espletata entra n. 30 giorni, dalla suddetta 
richiesta, salvo cause di impossibilità temporanea età parziale, non derivante da causa 
soggettiva, che si verificasse nel corso dell'espleta mento della fornitura dei servizi, 

4. Durata 

La durata del presente contratto è fissata in n. 36 mesi. Esso potrà essere rinnovato 
tacitamente dopo il 36" mese di n. 12 mesi in n. 12 mesi, salvo che non intervenga 
comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. di disdetta da inoltrare da una parte 
all'altra, con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. 

5. Utilizzo della piattaforma software 

L'utilizzo della piattaforma software viene concesso esclusivamente all'impresa 
convenzionata o partner e non è cedibile a terzi; è inoltre fatto espresso divieto dì 
copiare, in tutto o in parte, i programmi se non per motivi di sicurezza e funzionalità 
operativa, inclusa la correzione degli errori. 

Nella concessione d'uso della piattaforma software non è incluso I hardware 
necessario all'utilizzo che sarà a completo carico dell'impresa convenzionata. 



6. Prezzo 

Il comspettivo per l'istallazione ed il mantenimento, su server dedicati, di cascuna 
piattaforma EFEI e-FAD per la prima annualità viene stabilito, d'accordo tra le parti, in 
€ 1000.00, per il solo mantenimento, su server dedicati, delle annualità successive alla 
prime viene stabilito, d'accordo tra le parti, in € 700,00 

Il corrispettivo per ciascuna prestazione informatica di erogazione dei servizi di 
formazione in aula, di formazione a distanza (FADJ, sia completamente on-line che 
blended e-learning, offerta viene stabilito, d'accordo tra le parti, nella misura del 40% 
del contributo e quota sociale versato al cliente dal Convenzionato o Partner, oltre 
a II' IVA secondo legge. 

I pagamenti per l'istallazione e mantenimento, su server dedicati, di cascuna 
piattaforma EFEI e-FAD saranno effettuati nell'arco dell'anno dalla data di istallazione 
delia stessa, previa emissione di regolare fattura, intestala al cliente, ed 
indipendentemente da qualsiasi contestazione in essere. 

I pagamenti per ciascuna prestazione informatica di erogazione dei servizi di 
formazione in aula, di formazione a distanza (FAD), sia completamente on-line che 
blended e-learning, offerta saranno effettuati mensilmente previa emissione di regolare 
fattura, intestata al cliente, ed indipendentemente da qualsiasi contestazione in essere, 

II ritardo nel pagamento obbliga i clienti a corrispondere gli interessi di mora nella 
misura annua al tasso ufficiale di sconto, oltre al rimborso delle eventuali maggiori 
spese accertate. 

li corrispettivo del presente accordo potrà subire variazioni in caso di variazione dei 
servizi resi, 

7. Divieto dì cessione 

Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti non sono cedibili, in tutto o in 
parte, se non previo accordo scritto tra le parti. 

Ogni convenzione complementare o derogativa del presente contratto dovrà essere 
fatta, a pena di nullità, per iscritto 

8. Risoluzione 

Ciascuna parte può risolvere il presente contratto, senza alcun preavviso, in presenza 
di un motivo costituente giusta causa di recesso immediato, med^nte comunicazione 
scritta da inviarsi alla controparte. "l^c^x . 
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9. Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata alto stesso sarà 
esclusivamente competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE). 

10. Dati personali 

Le Parti si impegnano; nel trattamento dei dati personali di cut vengano a conoscenza 
nell'esecuzione del presente contratto, ad osservare le disposizioni di cui a! D.Lgs. 
106/2003, 

11. Spese contrattuali 

Le spese del presente contratto saranno a carico dei Clienti. 

12. Rinvio 

Per quarto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle 
disposizionj di legge vigenti in materia 

Sì allega al presente contratto scheda tecnica. 



Roma, lì 16/12/2011 



2 POWER 



Il cliente 



z power mo. 

Sede teoale; 
Vie S^rdeww, 36- SllCO Calerla (Ce} 

Sede amministrativa; 
Vii C, Paxdklrl* »1 041 VìtaUao (Ce) I) 
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Approvazione specifica di clausole ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile. 

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile si approvano specificamente te 

seguenti clausole, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte: 

2. Oggetto - 3. Esecuzione delta fornitura - 5. Utilizzo della piattaforma software - 7 

Divieto di cessione - &\ Risoluzione - Foro competente. 

Regiitoro ^ Vib<> Viku:ia il JL&t'^&t^ 

mi. 
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... per lassa i pulce ani* 



ed Burri 




